3/29/2006 


YEAR 

LOCATION (SLI room #'s) 

SERUM serum 

as per MG 

1984* 

547 


1985* 

797 


1986* 

547 


1987* 

547 


1988 

347, 797 

2,076 

1989 

347, 747, 797, 847 

23,166 

1990 

547,847 

29,269 

1991 

347, 797, 847 

41,987 

1992 

347, 747, 797, 847 

51,058 

1993 

347, 747, 797 

64,772 

1994 

747 

64,485 

1995 

747 

82,144 

1996 

747 

86,481 

1997 

747 

79,691 

1998 

747 

54,569 

1999 

747, 797, 847 

63,100 

2000 

747, 797 

54,025 37,763 

2001 

797 

48,208 37,676 

2002 

797 

33,743 30,061 

2003 

797 

26,749 25,582 

2004 


22105 

2005 



TOTAL 


805,523 


* Only HIV confimatory testing performed. Specimens for these years are archived with serology and number under 2,000/year. 
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SERUM 

SAMPLES 

POS SERUM 

TO SAVE 

seroprev 
as per Ih 

NEG SERUM 

SAMPLES 

NEG SERUM 

TO SAVE 

OMT 

OMT 

as per MG 

1 in X boxes 

to be saved 

OMT 

SAMPLES ;; 

POS OMT 

TO SAVE 

2,096 

159 

0.08 

1937 

1,937 

0 


all 

0 

0 

23,265 

1,297 

0.06 

21968 

5,000 

0 


4 

0 

0 

29,520 

1,581 

0.05 

27939 

5,000 

0 


6 

0 

0 

42,122 

2,058 

0.05 

40064 

5,000 

0 


8 

0 

0 

51,172 

1,747 

0.03 

49425 

5,000 

0 


10 

0 

0 

65,025 

2,926 

0.04 

62100 

5,000 

0 


12 

0 

0 

64,654 

2,662 

0.04 

61992 

5,000 

0 


12 

0 

0 

82,296 

3,164 

0.04 

79112 

5,000 

0 


16 

0 

0 

86,743 

3,275 

0.04 

83468 

5,000 

33 


17 

34 

3 

80,057 

3,473 

0.04 

76584 

5,000 

508 


15 

508 

27 

54,797 

1.342 

0.02 

53455 

5,000 

1934 


11 

1934 

89 

63,302 

2,349 

0.04 

60953 

5,000 

5573 


12 

5573 

85 

54,197 

1,640 

0.03 

52557 

5,000 

9426 

9407 

11 

9426 

95 

48,384 

1,167 

0.02 

47197 

5,000 

14211 

14176 

9 

14212 

1.37;; 

33,806 

... 

0.02 

33226 

5,000 

17598 

17605 

7 

17635 

266 

26,780 

353 

0.01 

26427 

5,000 

42235 

15994 

5 

16023 

... 

22746 

. . 

0.02 

22364 

5,000 

13434 

13434 

4 

13489 

... 

19953 

298 

0.01 

19655 

5,000 



4 

11811 

WmmSi 

850,915 

30,492 

1 

820,423 

86 937 

104,952 

70,616 


90,645 

1,081 


TOTAL RETAINED SPECIMENS FROM 1988-2005 INCLUSIVE: 941,560 

SPECIMENS TO BE RETAINED AS PER 03/2006 PROPOSAL: 155,867 

% TO BE RETAINED: 16.55% 

# SPECIMENS TO BE DISCARDED: 785,693 

# ROLLING RACKS TO BE EMPTIED: 79 
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seroprev 

OMT 

NEC OMT 

SAMPLES 

NEC OMT 

TO SAVE 

1 in X boxes 

to be saved 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.09 

31 

31 

all 

0.05 

481 

481 

all 

0.05 

1,845 

1,845 

all 

0.02 

5,488 

5000 

all 

0.01 

9,331 

5000 

2 

0.01 

14,075 

5000 

3 

0.02 

17,369 

5000 

3 

0.01 

15,868 


3 

0.01 

13,368 

5000 

3 

0.01 

11,708 

5000 

2 

0 

89,564 

37,357 
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